Cypryan Pawlikiewicz 


c. k. urzędnik telegrafu, 


po długiej a ciężkiej słabości, przeżywszy lat 56, przeniósł się 
dnia I. Sierpnia r. b. do wieczności. 


W nieutulonym żalu pograżona żona zmarłego, zaprasza zna- 
jomych i pobożnych chrześcian na obchód pogrzebowy, który sie 
odbędzie 2. b. m. o godzinie 6 po południu. 


Rzeszów, dnia 1. Sierpnia 1872. 


Druk J. A. Pelura w Rzeszowie, 1872, 


